ANTONI 


BOGACK 


lekarz naturalista w Bydgoszczy 


przeżywszy lat 65, po krótkiej a ciężkiej chorobie, zasnął w Panu 
dnia 19 grudnia 1944 r. 


Wyprowadzenie zwłok z domu przedpogrzebowego na cmentarzu rakowickim na miejsce wiecznego spoczynku 


nastąpi w sobotę dnia 23 b. m. o godzinie 2 po poł., na który-to smutny obrzęd zaprasza stroskana 


rodzina. 


Nabozenstwo załobne 


odprawione zostanie w poniedziałek 25 b. m. o godzinie 8 rano w kościele parafialnym św. Szczepana. 


Zakład pogrzehowy „WIECZNOŚĆ 
KAROLA WAGI Drukarnia Związkowa, Kraków, ul. Mikołajska 18. 
krakow, u. Mikołajska 5. — Telefon 140-47 


